Aus der Konigl. Frauenklinik in Dresden. 
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Yon 

Dr. Walter Albert, 
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Herr Muller hat in der vorstehenden Arbeit (s. dieses Heft) An- 
schauungen entwickelt, welche sich mit den meinigen liber jene Fragen 
nahezudecken. Das ist fur mich hochst erfreulich, umsomehr als die 
seinerzeit yon mir geausserten Ansichten uber die Aetiologie der 
Eklampsie sozusagen „neue“ waren. Dass aber Muller mich auch 
nicht mit einem Worte erwahnt, hat mich im hohen Grade be- 
fremden mussen, da er sich sehr grundlich mit der Literatur be- 
schaftigt hat, ihm daher meine Abhandiungen kaum entgangen sein 
konnten. Insbesondere durften ihm die Verhandlungen des Giessener 
Gynakologencongresses bekannt sein, auf deren Kenntniss jede 
neue Arbeit liber Eklampsie fussen muss. 

Da ich nun in meinen Arbeiten liber „latente Mikrobenendo- 
metritis in der Schwangerschaft“ x ), liber die „ Aetiologie der Eklam- 
psie tt2 ) und liber den „Keimgehalt der graviden Uterushohle U2 ), 
sodann in einem Yortrage uber die „Aetiologie der Eklampsie^ 1 2 3 ) 


1) Dieses Archiv. Bd. 63. H. 3. 

2) Yerhandlungen der Giessener Gynakologencongresses von 1901. 

3) Gynakol. Gesellsch. zu Dresden vom 13. Juni 1901. 
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dieselben Anschauungen im Drucke niedergelegt habe, so mochte 
ich mir hierdurch die Prioritat in diesen Fragen wahren. Infolge- 
dessen sehe ich mich veranlasst, im Folgenden den oben erwahnten 
Yortrag wortlieh so wiederzugeben, wie ich ihn am 18. Joni 1901 
gehalten habe, obwohl mir daran lag, damit zu warten, bis ich 
ein umfangreicheres Beweismaterial fur die Richtigkeit meiner An- 
sichten zusammengebracht hatte. 



